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HF Main Insight S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 

Siege social : 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B187885 


Par resolutions signees en date du 8 novembre 2016, le conseil de gerance a decide de 
transferer le siege social de la Societe du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg 
au 2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg avec effet au ler octobre 2016. 


Pour publication au Recueil Electronique des Societes et Associations 
Luxembourg, le 13 janvier 2017 



